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TRANSMEC INTERNATIONAL S.A. abrege T.I.N.T. S.A. 
societe anonyme 

17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B N° 67 471 


EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE LA REUNION DU CONSE1L 
D’ ADMINISTRATION TENUE LE 2 JANVIER 2017. 


La convention de depositaire au sens de T article 42 (1) de la loi du 10 aout 1915 
sur les societes commerciales signee avec la societe MANACO S.A., inscrite au 
Registre de Commerce et des Societes sous le numero B 19797, ayant son siege 
social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a ete reside avec effet au 2 
janvier 2017. 


Pour extrait sincere et conforme 


TRANSMEC INTERNATIONAL S.A. 
abrege T.I.N.T. S.A. 



